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argieinhalt einer Induktionsrohre.
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Die  gesamte Energie  des  aiifieren Feldes  wilrde dann durch Summie-
rung dieser Ausdriicke liber alle Induktionsrohren gewonnen werden.

Die wesentliche Anwendbarkeit dieser Pormeln liegt allerdings nicht
auf dem Gebiet der magnetostatischen, sondern auf dem der elektro-
magnetischen Brscheinungen. Bei diesen veiiaufen, wie wir im n'achsten
Kapitel ausfiihrlich behandeln werden, die Induktionslinien als in sich
geschlossene Linien frei im Raume. TJeber diese geschlossenen Kurven
haben sich die Integrationen bei dem Linienintegral der magnetischen
Kraft und bei dem magnetischen Widerstande zu erstrecken, und diese
Integrationen ftihren auf direkt angebbare Werte. Die Vorstellung, daB
die Induktionslinien stets geschlossene Kurven sind, kann man nun
allerdings auch auf die magnetostatischen Erscheinungen ausdehnen, wenn
man den Innenraum des Magneten mit in die Betrachtung hineinzieht;
denn da aus diesem Innenraum nach dem Aufienraum stets einerseits so
viel Induktionslinien austreten wie andererseits eintreten, so liegt es nahe,
die eintretenclen Linien durch den Innenraum hindurch bis zu den aus-
tretenden fortgesetzt zu denken. Um aber die genannten Integrationen
durch diesen Innenraum hindurch erstrecken zu konnen, bedarf es einer
Kenntnis der inneren Eigenschaft der permanenten Magnete. Wir kennen
bis jetzt nur ihre auJBere, felderregende Wirkung. Sie ist zunachst charak-
terisiert durch die GfroBe des Induktionsflusses, der von dem Magneten
ausgeht, also durch die Gesamtzahl aller von ihm ausgehenden Induk-
tionslinien. Aus dem Induktionsflufi und dem aufieren magnetischen
Widerstande I'aJBt sich aber nach (45) auch eine gewisse magnetomoto-
rische Kraft ableiten, durch die man ebenfalls die felderregende Wir-
kung des Magneten definieren konnte. Fiir die Pormulierung der Wirk-
samkeit der Magnete unter veranderlichen Bedingungen kommt es nun
auf die Frage an, worin die Permanenz der Magnete besteht. Fur ge-
wo'hnlich hat man sich die permanenten Magnete als Gebilde von kon-
stanter Polstarke gedacht, also konstantem, von den aufieren Be-
dingungen unabhangigem InduktionsfluB. Aber man konnte sie auch als
Sitz einer konstanten magnetomotorischen Kraft ansehen. Wekhe Auf-
fassung richtig ist, kann nur eine experimentelle Untersuchung liber das
Verhalten der Magnete unter wechselnden Bedingungen ergeben. Auf auf das magnetische Feld zu iibertragen.lassen sich vollstandig auf die Magnetisierung ubertragen. Nur Korper
